JÖZEF LEON HUSS 


b. oficer wojsk polskich, 


przeżywszy lat 69, w dniu 21 Grudnia 1875 roku życie zakończył. 


W smutku pogrążona rodzina, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok dnia 23 Grudnia b. r. 


we Czwartek do kościoła parafialnego św. Piotra na 


Żałobus Wabożsństwa 


a następnie po odbytóm Nabożeństwie na miejsce wiecznego spoczynku. 


Drukarnia Uniwersytecka. 


